Z d. ZWIRSKA ANNA HELENA 


FABER 


LEKARZ RADIOLOG 
NASZA UKOCHANA ŻONA MAM: SIA, SIOSTRA I BABCIA 
po długiej chorobie, opatrzona św. Sakrameniami, zmarła dnia 26 sierpnia 1986 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 2 września 1986 r. 
o godz. 10.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wieczrnoeo sporzvnku. 


Zawiadamiamy Przyjaciół, którzy przyjdą Ją pożegnać, że życzeniem Zmarlej jest, aby pieniądze 


przeznaczone na kwiaty zostały przekazane Towarz. Frzyjaciöi Chorych „HOSPICIUM”. 
MĄŻ, CÓRKA, SYN, SYNOWA, SIOSTRA, WNUKI I RODZINA 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie we wtorek dnia 2 września 1986 roku o godzinie 1£.00 
w kolegiacie św. Anny. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


